Nikodem z Betkowie Ostoja 


ETKOWSKI 


Doktor Medycyny i Chirurgii, Poseł krajowy i Członek-Rady państwa w Wiedniu, 
Obywatel Miasta Wieliczki, 


Członek wielu Towarzystw Naukowych, 


przeżywszy lat 52 wieku swego, opatrzeny śś. Sakramentami, po dwumiesięcznćj bolesnej chorobie zamienił to życie doczesne 
na wieczne, dnia 19go Października 1864 roku. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła parafii Wielickiej, nastąpi w Piątek wieczorem o godzinie 5téj, zaś Nabożeństwo 


Zakobne i przeprowadzenie na Cmentarz w sobotę przed południem, na które nabożeństwo nieutulona w żalu Małżonka 


wraz z nieletniemi Dziećmi, Przyjaciół i Znajomych zaprasza. 


W Krakowie. — W Drukarni „CZASU“ W. Kirchmajera 1864, 


